■この章でおこなうこと 


BroadStation の設定画面を使用してできる、 


第6章 


さまざまな機能について説明しています。 


設定画面の機能説明 


6.1 BroadStation の設定画面の使い方 
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6.2 設定画面で使える機能_ 
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^31 BroadStation の設定画面の使い方 


設定画面とは 


BroadStation の設定画面では、簡易設定、詳細設定、機器情報の表示をおこなうことが 
できます。 

簡易設定 

標準的な入力をするだけで、 BroadStation の設定ができます。 


詳細設定 

基本設定やアドレス変換、ルーティング設定などお使いの環境に合わせた細かい設定が 
できます。 


機器情報 

BroadStation の本体情報やネットワーク情報などを表示します。 
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■ 設定画面を表示する _ 

BroadStation の設定画面は、以下の手順で表示できます。 

1[スタート]—[ファイル名を指定して実行]を選択します。 

(| Tn 「名前」■に 「http:〃1 92.1 68.0.1」を 
入力します。 


く，圆 [ OK ] をクリックします。 

BroadStation の IP アドレスを変更した場合は、その IP アドレスを入力します。 

「 く ikM この画面が表示されたときは、 
「ユーザー名」に 「 admin 」 と入力し 
ます。 


C'llWi [ ok ] をクリックします。 


設定画面を表示した状態で5分以上操作をしないで放置したのち操作を継続しよう 
とすると、ネットワークパスワードの画面が現れ、ユーザ名とパスワードの入力を 
要求されることがあります。ここで再びユーザ名パスワードを入力して OK をク 
リックすると、設定画面の TOP ページが表示されます。 

設定画面の右上にある 「Help」 などポップアップウィンドウを使用する一部の機能 
ではポップアップウィンドウの中に設定画面のトップページが表示されることが 
あります。そのときは一度ブラウザを終了し、もう一度手順に従って設定画面を開 
いてください。 

WEB ブラウザが起動して、設定画面 
が表示されます。 


設定画面が表示されないときは、「第5章困ったときは」の「設定画面が表示されな 
い」 ( P 76) を参照してください。 
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ファイル名を指定して実行 


數總為獻獻卜、 


名前 ◎: ( |http：// 192.168 .0.1 


|)キ ャン t； ル」 ~ 参哪… | 



設定画面の機能説明 
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設定画面て使える機能 


設定画面の構成 
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■ 詳細設定画面の機能一覧 


項目 

説明 

出荷時設定 

LAN 側設定 

DHCP サーバ機能 

IP アドレスを BroadStation から自 
動的に割り当てるかどうか設定し 
ます。 

有効 

割当アドレス 

パソコンへ割り当てる ip アドレス 
を設定します。 

192.168 .0.2 から16台 

プライマリ DNS サーバ' 

この欄に設定したアドレスが 
DHCP サーバ機能でパソコンへ IP 
アドレスを通知するときに DNS 
アドレスとして通知されます。 

※空欄にした場合は BroadStation 
のアドレスが通知されます。こ 
のとき 、 BroadStation は WAN 
側の DHCP サーバから取得し 
た DNS サーバへ、パソコンか 
らの DNS パケットを転送しま 
す。なお、空欄にする場合は 
WAN 側 IP アドレス設定が 
「 DHCP サーバから IP アドレス 
を自動取得」になっている必要 
があります。 

0 . 0 . 0. 0 

セカンダリ DNS サーバ 

プライマリ DNS サーバの応答が 
ない場合に使用する DNS サーバ 
の IP アドレスを設定します。 

0 . 0 . 0. 0 

IP アドレス 

巳 roadStation の LAN 側の IP アド 
レスを設定します。 

192.168 .0.1 

サブネットマスク 

BroadStation の LAN 側のサブネツ 
トマスクを設定します。 

255.255 .255.0 

LAN 側 RIP 設定 

LAN 側 RIP 情報を設定します。 

なし 

RIP バージョン 

送受信する RIP のパージョンを設 
定します。 

RIP 2 
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設定画面の機能説明 

















項目 

説明 

出荷時設定 

WAN 側設定 

接続方法 

PPPoE を使用するかしないかを 
設定します。 

PPPoE クライアント機能 
を使用する 

ユーザ名 

(「 PPPoE クライアント 
機能を使う」を設定した 
ときのみ） 

PPPoE の認証に使用するユーザ 
名を60文字以内で入力します。プ 
ロバイダに指定されたユーザ名を 
入力してください。 


パスワード 

(「 PPPoE クライアント 
機能を使う」を設定した 
ときのみ） 

PPPoE の認証に使用するパス 
ワードを30文字以内で入力しま 
す。プロバイダに指定されたパス 
ワードを入力してください。 


アイドル時間 
(「 PPPoE クライアント 
機能を使う」を設定した 
ときのみ） 

xDSL 回線へ接続してから切断す 
るまでの時間を、秒単位で入力し 
ます。 

300秒 

サービス名 

(「 PPPoE クライアント 
機能を使う」を設定した 
ときのみ） 

接続する PPPoE 端末のサービス 
名を30文字以内で入力します。プ 
ロバイダから指定のない場合は、 
空欄に設定してください。 


WAN 側 IP アドレス 
(「 PPPoE クライアント 
機能を使用しない」を設 
定したときのみ） 

WAN 側の IP アドレスの設定をし 
ます。 

DHCP サーバから IP アド 
レスを自動取得 

アドレス変換 

登録した LAN 側 IP アドレスがこ 
のポートを使って WAN 側と通信 
するときに、登録した WAN 側 IP 
アドレスに変換されます。 IP マス 
カレードの ON / OFF 状態をここで 
設定できます。 

使用しない 

WAN 側 RIP 

WAN 側 RIP の設定をおこないま 
す。 

受信のみ 

RIP バージョン 

RIP のバージョンを設定します。 
RIP 1 と RIP 2 の両方は設定できま 
せんので、 RIP 1 のみに対応した 
ルータがある場合は、 
BroadStation も RIP 1 に設定する 
必要があります。 

RIP 2 
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項目 


説明 


出荷時設定 
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アドレス変換設定 

スタ _ トポート 

指定する範囲の開始ポート番号 

0 

エンドポート 

指定する範囲の終了ポート番号 

0 

LAN 側 IP アドレス 

指定したポ _ 卜のデータを転送す 
る LAN 側 IP アドレスを設定しま 
す。 

0 . 0 . 0. 0 

ルー テイング 

名前 

各ルーテイングテーブルにつけた 
名前を表示します。 

— 

状態 

各ルーテイングテーブルの Yes 
(有効）/ No (無効）を表示します。 

一 

宛先アドレス 

宛先の IP アドレスを設定します。 

— 

ゲートウェイ 

宛先の IP アドレスへ通信パケット 
を送信するときに中継する IP アド 
レスを設定します。 


パスワード 

管理 ユーザ 名 

BroadStation の設定画面へ ロ グイ 
ンする際の ユーザ 名です。 

admin (変更不可) 

旧パスワード 

現在設定されているパスワードを 
入力します。 

— 

新パスワード 

変更したいパスワードを入力しま 
す。 

— 

パスワード確認 

再度、変更したいパスワードを入 
力します。 

— 



設定画面の機能説明 

























■ 機器診断画面の機能一覧 


項目 

説明 

本体情報 

ファームウェアバー 
ジョン 

BroadStation のファームウエアのバージョンを表示します。 

IP アドレス 

LAN 側 / WAN 側の IP アドレスを表示します。 

サブネットマスク 

LAN 側 / WAN 側のサブネットマスクを表示します。 

DHCP 

DHCP 機能の状態を表示します。 

Server : DHCP サーバ機能が有効です （ LAN 側ポートのみ） 
Client : IP アドレスを自動的に取得します （ WAN 側ポート 
のみ） 

None : DHCP サーバ機能および IP アドレス自動取得機能 
は to 効で 才〇 

※ PPPoE クライアント機能を使用している場合、 WAN 側は 
「 None 」 と表示されます。 

通信パケット状態 
(「通信状態」をクリック 
して表示） 

ポート ：パケット状態を表示するポートを表示しま 

す。 

ステータス：ポートの伝送モードを表示します。 

ポートにパソコン/モデム等が接続されてい 
ないときは、 「 down 」 と表示されます。 

《 PPPoE クライアント機能を使用する場合 
は、以下の状態が表示されます。 

Idle :切断中です。 

Dial :認証中です。 

ChangeMe :通信中です。 

送信パケット：送信したパケット数を表示します。 

受信パケット：受信したパケット数を表示します。 

コリジョン：コリジョンが発生したパケット数を表示し 
ます。 

DHCP リース情報 

IP アドレス 

割り当てた IP アドレスを表示します。 

ホスト名 

IP アドレスを割り当てたパソコンのホスト名を表示します。 

MAC アドレス 

IP アドレスを割り当てたパソコンの MAC アドレスを表示し 
ます。 
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ファームウエアアップデート 

弊社ホ _ ムぺ _ ジよりダウンロ _ ドしたファ _ ムウエアのバイナリファイルをこの 
ページからブロードステーシヨンに書きこんでアップデートすることができます。 
「ファイルの場所」： 

ダウンロードしたファイルをフルパスで指定します。左にある[参照]ボタンをクリッ 
クしてファイルを選択して指定することができます。 

ファイル名を指定して[アップデート]ボタンをクリックするとアップデートされま 
す。 

設定初期化 

各種設定を工場出荷時の状態にリセットします。 

工場出荷時設定に戻す前の BroadStation の IP アドレスが 「192.168.0.x」 以外であった 
場合は、設定用パソコンの IP アドレスの再取得 ■ 変更が必要な場合があります。 



設定画面の機能説明 
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